FUSE 


MAINS 
POWER 


9V 
2A 


> 


2200UF 
35v 


+ 


V/ 


4700UF 
35v 


TO AAMBER PEGASUS 
RED 


AAMBER PEGASUS 
POWER CONNECTOR 


GREEN 


GREEN 
RED 
KEY 
BLACK 


BLACK 


